
NORFROST 


ノーフ□スト•チェストフ ij — ザ ー（ 一般家庭用) 


取扱説明書 〈保証書付〉 


型式： JH 68 C 


■お客様へ 

参このたびは 、 NORFROST (ノーフ□スト）•チェストフ IJ - ザーをお買上げいたださまして、 
まことにありびとラございました。 

•この ns 扱説明書〈保証書付〉」は' 電気;ち凍庫の取扱方法、偏正等につし)て説明しています。 
♦安むしてご使用いただくために必ずお読みいたださ、末長く手元に保管してご活用ください。 
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安全上のご注意 


•ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの 5 え正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、安全に関ずる重大な内容を記載していますので必ずお守りください。 

•表示と意昧は次のよ 5 になっています。 

么警告 

誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示します。 


誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ったり * 物的傷害の発生び想定され 
る内容を示します。 

A 汪后、 

* 物の傷害とは、家屋- 

家財および家畜*ぺットにかかわる拡大損害を示します 

図記号の例 

A 

感電ま意 

A は、ま意（を険、警告を含む）を示しまず。 

具体的な注意内容は、 A の中や近くに絵や文章で示します。 

左図の場合は r 感電注意」を示しまず。 

( S ) 

分解禁止 

〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、&の中や近くに絵や文章で示します。 

左図の場合は r 分解禁止」を示しまず。 

C 

プラグを抜く 

参は、強制（必ずすること）を示しまず。 

具体的な強制内容は、♦の中や近くに絵や文章で示します。 

左図の場合は「電源プラグをコンセントか 5 巧く J を示しまず。 


A 警告 


弓 I 义しやずい王ーテル • ベンジン • 
アルコール•薬品 ‘ LP ガス 
(ガスライター用ボンべ）乂へ 
などは入れないこと (\) 

お蔵禁止 v_y 


養 


参爆発する危険びあります。 


り 


ドアにぶ5さびったり、 
乗ったりしないこと 




•フリーザーが倒れたり、手をはさんだり 
して、けがをすることがあります。 












電源プラグをフリーザーの背面 
で巧しつけないこと 


( S ) 


巧しつけ禁止 


製品の異常時や故障のとさは、 

電源プラグを抜を 

運転を中止ずること A 

プラグを抜く^ 


刃及び刃の取り付け面にほこり 
び付着している電源プラグは 
使わないこと 

プラグをふく 



•傷つさ過熱発义の恐れがあります。 



>異常のまま運転を続けると、感電•火災 
の恐れがあります。 





ir - スも章の 

It さお巧說, 


フリーザーには医薬品や 
ぎ術討:料は入れないこと 

'時蔵禁止 


( S ) 



•ほこりが付着している場合はよくふいて 
ください。 

•乂災の原因にな0ます。 


•故障や漏電のとをに感電する恐れがあり 
ます。 

•アースエ事は必ず販売店にご相談くださ 


•家庭巧フリーザーでは、温度管理の厳し 
いちのは保存できません。 











安全上のご注意 (つづさ） 




都市ガスなどのガス漏れがあつたと 
をには、フリーザーやコンセントには 
手を軸れず、窓を開けて 
換気をよくずること mm 

換気ずる^^ 






本体各部に直接水をかけない 
こと 


水かけ禁止 


(§) 


可熱性スプレー（ヘアスプレー • 
スプレー式殺虫剤など） . 

を近くで使わないこと 厂\、 


使用禁止 


Q 





フリーザーを処分ずるとをは 

ドアパッキンを 

はずずこと M 


バッキンはずす 


〇 



地震などによるフリーザーの 
転倒防止の処置を 
ずること M 



転倒防止する 


〇 



•弓 I 火爆発し乂災ややけどの原因になりま 
ず。 



’卜することがあります。 


引火して乂災の恐れびあります。 


•ドアの開閉で落下して、けがをすること 
があ0ます。 


•こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり 
漏電火災の恐れがありまず。 


•幼児が閉じこめ5れると危険です。 


>振動によりフリーザーが輯倒し、けがを 
ずることがあります。 















安全上のご注意 


(つづさ） 



電源コンセントは交流1 OOVL ツが 
では使用しないこと 


(S) 


100 VU 外禁止 


電源プラグを巧くときは電源コードを 
持たずに必ず先端の電源プラグを 
持って引き巧くこと 


プラグを持つ 



>交流1 00 V 扮外を使用すると火災•感電の 
原因になります。 



感電やショートして発火する恐れがありま 
す。 


傷んだコードや電源プラグ， 
ゆるんだコンセントは 
使用しないこと t 


使用禁止 





•感電•ショート*発火の原因になること 
があ0ます。 

•電源プラグやコードが破損した場合には、 
危険防止のため、醉社ちしくは販売店に 
修理を依頼して < ださい。 


電源コードを傷めないこと 


傷つけ禁止 


0 


参電源コードを傷つけたり、破損したり、 
加工したり、無理に巧げたり、引っ張っ 
たり、ねじったり、たばねたりしないで 
ください。また、重い物を載せたり、挟 
み込んだり加工しないで < ださい。 

参コードが破損し、火災-感電の原因にな 
ることがありまず。 


湿気のをい所や、水のかかる所 
へは据えつけないこと 


水気禁止 


長時間ご使用にならない時は 
必ず電源プラグを 
コンセントから抜くこと 4S 


S) 



プラグを巧< 


處 



•絶縁び悪くなり、漏電の原因になります。 


•絶縁劣化による感電や漏電の原因となる 
ことがあります。 


冷ま室にビン類や宙類を入れな 
いこと _ 


ビン類禁止 


S) 



■中身びずって割れ、けびをすることびあ 
0まず。 


ドアを閉めるときは、取っ手を 
持って閉めること 


取っ手を持つ 


〇 



•取っ手を持たずにドアを閉めると、指を 
はさんでけがをする恐れがあります。 













安全上のご注意 



フリーザーの食品や容器(金) SM) 
には、めれた手で 
触れないこと 

接触禁止 



巧が丈夫で水平な所に 
据えつけること 



フリーザー底面には手を 
入れないこと 


挿入禁止 



一度解ました冷ま食品を再冷ま 
しないこと 


食当りを意 




背面または側面の機械室内部に 


は手を触れないこと 

接轴禁止 



この商品を他の人に売った t 
譲渡ずるとさは、取扱 
説明書を添付ずること 

取扱説明書を添付 


〇 


•低温のためず傷になる恐れびあります。 


•不安定な巧に据えつけますと、ドアの開 
閉などでフリーヴーが転倒してけがをす 
る恐れがあります。 


•フリーザー底面には鉄板があり、けがを 
ずる恐れがあります。 


•腐敗した食品を食べると、体に害を与え 
る恐れがあります。 


ノ 


•圧縮機などが高温のため、やけどやけが 
の恐れがあります。 


•新しい所有者が安全で正しく使ラために、 
取扱説明書が必要でず。 











各部の名前と仕様 


参各部の名前 



•仕様 


型 式 

JH 68 C 

電気定格 

10 0 V •己0/色 OHz 

錦;體動(日日/日 OHz ) 

43 W 

年邸肖費電力■(日日/郎 Hz ) 

1色己 kWh 

1日年省エネ基準達成率 

17日％ 

定格内容積 

68 L 

冷ま性能 

b も**： if フォースタ— ) 

外お寸法 （ mm ) 

中畐429 • 奥行^目巨4 • 高さ83己 

庫内寸法 （ mm ) 

幅298 . 奥行473 . 高さ470 

本体重量 

28.0 kg 

付属品 

バスケット、 ヘラ 


参をま庫（フリーザー）の性能 

♦当製品は口才ースター」の能力を持ってしほす。 
♦フォースターとは、定格内容積100 «当たり 
4.已 kg の試験用負巧を24時間 L ソ内で一^ 8でま 
で;令却でさる能力をおします。 

♦フ U — ザーの瞄目は、日本工業規格 (JIS C 9607) 
に定め5れた方法で試験したときのフ U - ザー内 
のをず負巧温度（食品温度）によって表おしてい 
ます。 


言己 号 


フォースター 

:令ず負荷温度（食品温度） 

-1 8で^ソ下 

ちま食品の貯蔵期間の目安 

約3力ち 


※をま食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での 
貯蔵状態、フ U - ザーの使用条件などによって 
変わります。 

上の表の期間は一応の目をでず。 
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据付けについてのご注意 


r 




フリーザーを据付ける場所はしっかりした巧 
で水平なところをえ5んでください。 



床がしっかりしていませんと音や 
振動が出ることがあります。 

ドアの開閉などでフリーザーが転 
倒してけがをする恐れがあります。 



V 


ノ 



2 


床が弱い場合やたたみ、じゅラたんのよラな敷 
物の上に据付けの際は、じょうぶな板をフリー 
ザーの下に敷いてください。 


直接たたみやじゅラたんのよラな 
敷物の上に据付けますと、敷物が 
変色したり、カビたりすることがあ 
0ます。 



3 


熱気の少、ない巧に据付けてください。 


直射日光を受ける巧や発熱器具（レ 
ンジ、コン□など）の近くに据巧け 
ると、冷却力があ下したり、本体変 
色の原因となるおそれがあ0ます。 



4 


水気•湿気の少ない巧に据付けてくださし、。 


漏電やさびの原因となります。 
やむをえず流し台などのおくに据 
え付けると走は必ずすき間をあけ、 
巧が湿っている場合はブ□ックな 
どの上へのせて < ださい。 



r 


6 




感電防止のためのアースをしておいて < ださし、。 



♦アースの取付け 

•感電防止のためにアース（接地）をしてください。 
•アース線は次のものには絶対に接続しないでくだ 
さい。 

* 水道管：アース（接地）できないことがあります。 
* ガス管：爆発の危険があります。 

* 電話のアース線や避雷針：落雷のとを大きな電 
流が流れ危険です。 

•南に水気のある場所に据付ける場合には、アース 
のほか、 r 漏電しゃ断器」の設置が義務付けられ 
ています。詳しくは、お買上げの販売店にご相談 
ください。 


(本体背面） 


@ィ 


ビスをゆるめ 
■•アース線を結ぶ 


7 




































































フリーザーの使い方-操作のしかた 


■運輔果作盤 

参通電ランプ 

• 電源プラグをコンセントに差込むとランプが点灯します。 
これは本体の運転にかかわ6ず点なしまず。 

♦庫内温度調節ダイヤル 

•庫内温度調節ダイヤルを回し、数字の位置に合わせて 
<ださい。 

•ダイヤルを「4」に設定ずると、市販の;令ま食品のほ 
とんどは適温で;令凍されまず。また、ダイヤルを「7」 
の方にすると「強を」となりまず。 

•フタの開閉回数や、本体の周囲温度（特に2已でを超 
える場所）により、ダイヤルを調節してください。 
■運転を停止させる場合には、コンセントか S 電源プラ 
グを巧いて < ださい。 

また電源を再投入する際は、10分し U 上間をおいて< 
ださい。 



■ご使用の方法 


1 L 庫内を清掃してください。_ 

フリーザーの 内箱をめるま湯にひたしたきれいな巧でよく ふいて ください。 その あと乾いた巧で、湿り 
気をよくふさとってください。 


2] 電源プラグを専用コンセントにさしこんでください。 

しっかり差し込んでください。通電ランプが点打します。 


3 止庫 内を十分冷やしてください。_ 

ご使用開始時や霜取り後は庫内温度調整ダイヤルを7にし、4〜己時間な上庫内をを却してか5;ち凍食 
品を入れてください。 


4 庫内温度調節ダイヤルを通常は4にセットしてくださし、。 


庫内温度調節ダイヤルを回し、ご希望の目盛に合わせます。 
通甫は4に合わせてください。 

数字びルさし化弱冷で、大きくなるにしたげい強冷となります。 
※連続の位置にセットするとコンプレッサーは甫時 ON となり 
ます。長時間の連続運転は、コンプレッサーの寿命を縮めま 
すので、24時間内に設定を変更してください。 


f •な 




8 




























フリーザーの使いち (つづさ） ——霜取りのしかた I 

ノ 


♦フリーザーに食品を入れて使い始めますと、必ず庫内にあります湿気や水分が庫内に霜となって壁面に付 
着します。 

♦庫内に霜がつし VC もフリーザーは正常に働いておりますので、安むしてご使用ください。 

参長時間ご使用になりますと壁面にを量の霜がざ5目氷のよラに付着しますので、その時は下記の要領にし 
たがって霜取りを行ってください。 


1霜取りの時期 


♦庫内に霜が6〜 7 mmLU 上つき、冷凍食品が少ないときを 
選んでください。 



2ッマミを1の位置に戻してから電源プラグを抜ぃて運転を止めまず。 


♦ツマ5を1の位置に戻してください。 

♦電源プラグを抜いてコンプレッサーを完全に停止させて 
<ださい。 



◎ 

POWER 


3庫内の冷ま食品を取り出しまず。 


♦庫内の冷ま食品を全部取り出して庫内をカラにしてくだ 
さい。 

♦その際庫外に出した食品は、;ちま冷蔵庫のを凍室に移し 
たり、新聞紙で厳重に包むなどして、極力解まを防ぐ手段 
を施してください。 



4ドアはあけたままに放置しておをまず。 


♦霜が自然にとけてなくなるようにドアはあけたままに1 
時間しソ上放置しておきます。 


ごま意 

霜取中、ドアの後部より水がたれる場合があります。これはドアの 
内部に一部霜ができ、それびとけるためで、特に異常ではありませ 
ん。乾いた巧でふきとってください。 
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フリーザーの使いち (つづさ） ——霜取りのしかた I 

ノ 


5 J 付属のへラで霜を取り除をまず。_ 

♦運転停止後、約1時間程度で、霜が浮さあが0取れやすく 
なります。庫内を傷めないよラに、付属のへラで霜を取り 
除いてください。 



6排水の準備をしまず。 


① 市販の容器等を本体左側面にある排水□の下に置いて水を受ける準備をしてください。 

② 排水キャップをゆるめてください。 


7底にたまった水を}非水しまず。 


参庫内底にある排水栓をはずし、庫内底にたまった水をが水します。 


8排水が終わりました5排水栓、排水キャップをつけまず。 


①庫内やドア内側の水滴をされいな乾いた巧でよくふき取つ 
て < ださい。 

③庫内底の排水栓を確実に取りつけてください。 

③が水□に肖陆キャップを取りつけてください。 



9霜取りが終わりました 5 S ページの操作のしかたに戻り、ご使用ください。 
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フリーザーの使い方(っづき）-食品の保存 


•熱いちのは、さましてから入 
れて < ださい。 

• ドアの開閉はすばや< しましよ 
ラ。 

•必要姑上に;ちやさないでくだ 
さい。ダイヤルを急速;令凍に 
してお使いになった後、ご用 
がずみましたら通常の位置 
(4) にちどして<ださい。 

•食品をつめこみずぎないで< 
ださい。 

• ドアは確実に閉めて<ださい。 

•停電のときは、ドアの開閉を 
できるだけ少なくしてくださ 
し、。夏でも2〜3時間の停電 
でしたら食品の,時蔵にはほと 
んど影響ありません。 

•を却器に塩分の強い冷凍食品! 
が直接触れると冷却器びサビ 
たり故障の原因となりまず。 





•食品はポリ袋やラップで包む 
か密閉容器に入れてください。 
また食品名や曰付ち書いてお 
くと便利でず。 

♦食記はラすく、かさく小分け 
すると凍りやすくなりまず。 

♦スープやカレーなどの汁ちの 
は、凍ると膨張しまずので容 
器に8分目程度入れてくださ 
い。 

•新鮮な材料でずと、おいしい 
を凍がでさます。 

♦衛生的にちまた P まを保つため 
にも、一度解凍した食品を再 
:令凍するのはやめて < ださい。 



ごま意：一度に大量の食品を入れまずと、フリーザー内の 
温度が上がりアイスクリームなどび一時的に柔5 
か < なることびありまず。 


〔1)保存の際の注意点 


(1) 庫内へビン類を入れますと、ビンび割れることがありますので絶巧に入れないでください。 
(吕）このフリーザーでは血清、ワクチン等医薬品の保をはでさません。文、揮発や引义しやずい 
ものは絶対に庫内に入れないでください。 

(3) ドアの開けっ放しや不必要な開閉はしないでください。 

(4) 食品は必ず、熱をさましてか5入れてください。 

(已）一度解凍した食品を再をまずることはおやめください。 


A 筒填 


A 警告 


么警告 


A ミち意 


庫内にビン類や宙類を入れ 
ないこと 



>中身が凍って 
割れ、けがを 
ずることびあ 
ります。 ビン類禁止 




引义しやすいエーテル.ベン 
ジン.アル コール •葉品 • LP 
ガスなどは入れないこと 



参爆発ずる危険 
があります。 


肝蔵禁止 


庫内には義品やぎ術試料は 
入れないこと 



熱いまま食品を入れないで、 
食品をさましてか 5 入れること 


参家庭用フリー 
ザーでは、温 
度管理の厳し 
いものは保存 
でをません。 ，時商禁± 





〇 

食品はさましてか S 
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フリーザーの使いち(っづき）——冷凍食品の知識〕 


〔1 ) 市販を凍食品の選び方-使い方 


市販の冷凍食品は豊富で栄養価はとりたてのまま、調理の手間が短縮で 
さ、腐敗や食中毒の/。配がない、と良いことばかりです。ちちろん最大の 
魅力は長持ち （ 1〜3力月）することです。フリーザーに貯蔵さえしてお 
けば、不意のお客様にち、あわてないですみますし、巧に一工夫加えれば 
簡単に素敵な料理ができます。 


•品選びのポイント _ 

①シヨーケースの温度計がマイナス] 8で政下に保たれているちのを 
選びます。 

霞日本冷凍食品協舍の認定証マークのあるちのを選びます。 

感製造年月曰の新しいちのを選びます。 

® 形が整っていて、カチンカチンに冷凍されているちのを選びます。 
⑥包装紙の破れていないちのを選びまず。 

® 中の見分けがつかないほど霜のついているちのは、再冷凍した場合 
がありますので避けましよラ。 


•解凍のポイント _ 

①必要分だけ解凍しまず。かたまりのちのは、ルさくくだくか、ノコ 
ギリなどで切り、必要分だけ解凍しまず。 

霞ちどしすざないこと。まわりが柔5かくなって、シンが凍っている 
状態が調理に適当です。 

感解凍した5すぐに調理をおこないます。 

® 解凍ち法は食品にあった方法で解凍しまず。 




C 2) ホームフリージングの基礎知識 


このを凍庫は;令凍ストツカーで、巿販のを凍食品を保存することを目的にしています。ホームフリージングを一度 
に多量に行いますとなかなか冷凍しませんので、ご注意願います。 


•凍らせちの基本 _ 

① ネオ料は新鮮なちのを。 

もどした料理を、おいしく食べるには、新鮮であることが第一です。 
霞よくさましてか！5冷凍します。 

熱いままいれまずと、庫内が温まり、他の食品へ悪い影響を与えま 
す。 

感必ず密封します。 

食品の変質を防ぐため、包装紙や容器は必ず密封します。又、汁ち 
のは膨張分を見込んで余裕のある容器にいれます。 

®1 回の使用量分を;ち凍します。 

家族の人数にあわせて]回分の使用量ごとに冷凍します。 

⑥薄くまとめ急速冷凍。 

ホームフリージングは、急速冷凍するのがコツです。そのため材料 
は薄く、平たくするとうまくいきまず。 

愈ダイヤルを7にセツトします。なおフリージングが完了しました5、 
ダイヤルを4に戻してください。 

® ドアはでさるだけ開けないでください。 




12 














フリーザーのお手入れ 


フリーザーをいつち 清潔に ご 使用いただくために定期的にお手入れをしてく ださし 安全のため電源プラグ 
を必ず抜いてか!5お手入れしてください。 


〔1)本体内部 


取りはずしの出来る部分は水洗いができます。洗った後は水分をふき取ってか5 
元に戻してください。 

ミちれの落ちにくい時は、ル■の中性洗剤を含ませて、ミちれを落としてください。冲 
性洗剤をお使いになったときは、必ずきれいな巧でふき取ってくださし、。） 

•やわ5かい巧でか！5ぶさしてください。 

•よごれのひどい場合は食器洗い用洗剤を含ませた巧でふいてください。 
•食器洗い用洗剤を使用したあとは、必ずきれいな巧でふきとってください。 



ごま意：みびき粉（クレンザー)、粉石けん、アルカリ性洗剤、タワシ、ベンジン、 
シンナ ー 、石油、アルコール（エタノール-メチルアルコール）など、酸、 
熱罵、化学ぞうきんなどは、塗装面やプラスチックを傷めまずので使用し 
ないで < ださい。 

ごま意：本体に直接水をかけないでください。さび、漏電や故障の原因となりまず。 



〔2)長期間お使いにな5ないとき 


•必ず電源プラグをおいてください。 



•庫巧をきれいに清掃し、ドアを開けたまま2〜3日間乾かしてくださし、。 



•清掃しないとかびがはえたり、においがこもったりしまず。 
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フリーザーの自己診斬方法 


まず自分で確かめてみましよう 


〔1)全くをえない 


に）よくをえない 


♦電源プラグがコンセントか5抜けていませんか。 
♦停電ではありませんか。 

参ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 


♦食品を詰めすざていませんか。 

♦冷却器に霜がつさすぎていませんか。 
♦ドアは確実に閉まっていまずか。 

•据えつけ状態は適正ですか。 

♦ドアの開閉がひんぱんではあ0ませんか。 

♦庫内温度調節ダイヤルのセットは適正ですか。 



I 


\ I 

Lj’ki 
/1 \ 


八/1 

竣)パが 

ジ 0 

1 




し 



〔3)音がうるさい 


〔4) フリーザーのが 部に露び つく 


•床はしっかりしていますか。 

•背面が壁にあたっていたり、周囲にお益や容器などが落ちて 
いませんか。 


•梅雨どをなど特に湿度が高いとをドア回りに霜がつくことが 
あります。これはコップに冷水をいれたとをまわりに水滴が 
つ<のと同じで異常ではありません。露がついたとさは、乾 
いた巧でふきとってください。 


ニニ 勺二 


一 — ( \ r \ ~ — 1 

ぶ 


。主] 

6 d な 

一 


り ク 



♦ご使用のフリーザーの点検を！ 


こんな症状は 
おりませんか？ 


♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

参電源コードに深いキズや変おびある。 
•焦げくさい臭いがする。 

参ピリピリと電気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 


> 


お願い 


故障や事故防止のため、電源フラ 
グをコンセントか5抜さ、必ずお買 
し、上げの販売店に点お•修理をご 
ホ目談< ださい。 


補修用性能部品の 
最ほ保有期間 


このフリーザーの補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造 
打ち切り後9年です。 


保証とアフターヴービスについて (必ずぉ読みくださし、) 


お買い上げいただきましたノーフ□スト電気;ち凍庫の保記書は本取扱説明書の裏表紙にありまず。 

本「取扱説明書」はアフターサービス等において重要な書類でずので大切に保管ください。 

イ度理を依頼されるとさ 本ページ「フ U —ザーの自己診断方法」に従って調べていただき、直らないときには電源 

プラグを抜いてか5、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。修理は専門の技術 
が必要です。なお、食品の補償等、製品修理臥外の責はご容赦<ださし、。 

♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店が出張修理をさせていただきます。お買い上げの販売店へご依頼にな！5ない場合には、 
当社にご連絡ください。 

お買い上げの販売店または当社へつざの点をお申し出ください。 

(1) お客様の住所、お名前、電話番号。 

(2) フ U —ザ ーの 型式。 

(3) 故障の内容。 

本「取扱説明書」の中に記載されている「フリーザーの自己診断ちま」を参照してヴー 
ビスマンか5の質問にお菩えください。 

サービスマンがお伺いしましたときは、本「保証書」をご提示ください。 

廃棄時にごま意願いまず。家電リヴイクルまでは、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄される場合は、収集•運搬 

料金と再商品化等料金をおますムいいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す 
ことが求め5れています。 
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♦この保証書は本書に明示した期間、下記の条件のちとにおいて無料修理をお約束するをので 
す。したびって、この保証書によって保証書を発行しているち（保証責任ち）、及びそれ!;(か 
の事業ちに対するお客様の法律上の権利を制限するちのではありません。保証期間経過後 
の修理等についてご不明な場合には、お買上げの販売店または下記に記載してある本社およ 
び大阪ま店にお問い合わせください。 

参お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全 
点検活動のために記載内容を利用させていただく場合びございますので、ご了承ください。 

(1) 万一、保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障び発生した 
場合には、お買上げいただいた曰か51年間は無料修理いたします。 

ただし、圧縮機（コンプレッサー)、凝縮器（コンデンサー)、蒸発器（エノ（ボレーター)およ 
び配管など冷媒サイクル系は3年間としまず。 

なお、蒸発器（エバボレータ ー) はアルミで作5れていますので、食塩などを直接食品に 
かけて貯蔵しますと化学反応でアルミび腐食します。この場合は保証を除がさせていた 
ださます。又、この冷凍庫は一般家庭用のため、食品の補償等、製品修理 LU がの責はご 
容赦ください。 

(2) 無料修理は、お買上げの販売店または下記に記載してある本社および大阪ま店にご依頼 
ください。 

また、無料修理をお受けになる際は、必ず本書をご提示ください。 

(3) 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し 
受けます。 

(4) 次の様な場合には、保証期間中であってち有料修理となります。 

(イ）誤った使用方法あるいは取扱い上の不注意による故障や損傷。 

(□) 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。 

りりお買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。 

じ）地震、义災、風水害、公害その他の天災地変、異常電圧等によって生じた故障や損傷。 
柿）一般家庭用(か（例えば、業務用の長時間使用、車輛や船舶への搭載）に使用した場 
合の故障及び損傷。 

(へ） 本書の提示び ない 場合。 

(卜）お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入び必要と定めた事項の記入びない場合、 
又は字句び書き曾え5れた場合。 

(5) 本書は日本国内においてのみ有効です 。 This warranty is valid in Japan . 

(日）修理内容の記載欄は、修理伝票等の発行をもって代曾させて頂きます。 


日本巧ラルブ万のスな式を寝議 

本 社干 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-14-8 TT -1 ビルディング 11 F 

TEL (03) 5643-1331 (代 ） FAX (03) 已 643-1 33已 
大阪ま店干 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-16-10 大阪岡本ビル 6 F 

TEL (06) 6125-2620 (代 ） FAX (06)6125-2607 
ホームぺージアドレス http :// www . jgap . co.jp 


ノーフ□スト•チェストフリーサー保証書画葡福 


型 式 


お買い上げ 
年月曰 


年 


月 


曰 


保証期間 本体 1年 

(お買い上げ日より）を媒サイクル系 3年 


お客様 
ご住所 




TEL ( 


(フ IJ ガナ） 


ミ,、 

様 


印 


前 

名 

お 


名所 

ちま 


販売店 
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